XJI                                         INTRODUCTION.

e'gard, le rapport, semble ne pouvoir s'expliquer que par la nou-
veaute de questions dont 1'importance n'avait pas encore e'te' ap-
pre'ciee. Quoi qu'il en soit, on arrivait des lors & la meilleure
solution du probleme des phares catoplri.ques. Elle consistait
evidemment dans un systeme tournant de rcverberes paraboliques
illumines chacun par un Lee de lampe d'Argant, place & son
foyer.

PHARE DE CORDOUAN.

13, Cinq ans apres, en 1788, le ministere de la marine, sur
1'avis deBorda, fit a Lemoyne la commanded'un appareil de cette
espece, pour remplacer les re'verberes fixes a courbure spbe'rique
et a mecbe plate du phare de Cordouan. Mais le nouveau fanal ne
put etre accept^, et rhabile opticien Lenoir fut charge de cons-
truire, sous la direction de Borda, un appareil qui remplit plus
comple'tement les conditions du programme.

Gonformement aux dispositions arre'te'es par 1'illustre acade'mi-
cien, douze miroirs paraboliques, de 3o pouces (812mm) d'ouver-
ture et de 12 pouces (3a 5 mm) de profondeur, furent execute's pour
etre groupes autour d'un axe vertical tournant. La surface inte'-
rieure de ces paraboloides de cuivre fondu recut un argentage a
plusieurs feuilles, etl'onplaca au foyer un bee de lampe a double
courant d'air, de 3 5 millimetres de diametre, coiff^ d'une chemine'e
de cristal. Le mouvement de rotation autour de Faxe vertical de
Farmature etait imprime a ce systeme au moyen d'un me'canisme
d'horlogerie.

L'essai de cet appareil catoptrique a eclipses eut lieu a Ver-
sailles, en 1790, aux applaudissements de }a cour et du public,
et Lenoir recut de Louis XVI des encouragements me'rite's. Quant
a Finvention meme du systeme des pbares a ellipses, dont Fhon-
neur pamt des lors acquis a1 Borda, apres avoir e'te' attribue' a Teu-atique du &y$teme sue-
